Dr MICHAL 


SWIGOST | 


przeżywszy lat 80, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony 
św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 6 stycznia 1952 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na „miejsce 
wiecznego spoczynku nastąpi w środę dnia 9-go b. m. o godzinie 14-tej, 
na który-to smutny obrzęd zaprasza stroskana 


Rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w czwartek dnia 10 b. m. o godzinie 8 rano w kościele 
parafialnym w Dębnikach. 


